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Miss Florence Wal3\e: 
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CONCERTSATZ 
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KOPENHAGEN &. LEIPZIG. 
WILHELM HANSEN, MUSIK-VERLAG 



Dispositioiu III Man:Gedackt SjGamba 8,' Fugara 8,'4j Plete 4.' 
II Man:Corno dibass.8,' Salcional, Flete 8,' Clarinet 8 
I Man: S bis 4 8 Fussregiater. + Trompet 8 ', Octav 4'. 
Pedal.BubbaBB ïöJGedackt 8,' Gemshorn i'. 



Andante cantabile 



i Cantabile 



G. Matthison- Hansen,Op. 32, 
Schw. •-— s-s. 
offen '* 



Manual 




Eigenthwn des Verleger für alle Lander. 



Wilhelm Hansen, Kopenhagen * Leipzig. 
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WilklH Humus Ntiestik») Trfk,ïjïkeikM». 



